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JOSEF GLOGGL 


Edler von Rosengarten, 


Direktor des gräflich Skarbek’fchen Theaters in Lemberg, 
ift am 8. Mai Morgens nach kurzem Leiden im 38. Lebensjahre ſelig im Herrn entſchlafen. 


Die untröſtliche Gattin bittet alle teilnehmenden Freunde und Bekannten, ihm die Ehre der letzten Begleitung 
zur Ruheftätte am 10. d. M. um 4 Uhr Nachmittags vom Chentergebände aus, anf den Lycgakower Friedhof zu erweiſen. 


Lemberg den 9. Mai 1858. 


Budtrnderet von E. Mintarz in Lemberg. ae 


